Das Offiziers-Corps des k. k. Festungs-Artillerie Bataillons Nr. 6 giebt hiemit die betrübende Nachricht von dem Ableben 


des zu DRASENHOFEN in Niederösterreich beurlaubten und allgemein geachteten Kammeraden des k. k. Lieutenant 


EDUARD SAPPE 


welcher am 17. November l. J. nach längeren Leiden im 32. Lebensjahre Dortorts verschieden ist. 


Krakau am 22. November 1872. 


Das Offiziers-Corps. 


Universitäts-Buchdruckerei 1372. 


